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TRANSCEPTOR HF/50 MHz 


FiTipx 1O 


4 ° SDR hibridos (SDR de banda estrecha y SDR de muestreo directo) 
SDR hibrida 


15 filtros pasa banda potentes separados 


E l n acim ten to del nuevo estan dar Configuracién de receptor de conversién descendente de 9 MHz 


Los filtros de techo IF producen un excelente factor de forma 


RMDR de 2 kHz : 116 dB+ HRDDS de 250 MHz: sistema de oscilador local de ruido ultrabajo 
BDR de 2 kHz : 141 dB+ Reconocido sistema de reduccién de interferencias de Yaesu 
3er. IMDR de 2 kHz : 109 dB+ Panel tactil TFT a color de 5" con pantalla de visualizacién 3DSS 
(banda de 14 MHz/separacién de 2 kHz) Pureza de la sefial de transmision 


El MPVD (dial exterior de VFO multiuso) permite un rendimiento operativo excepcional 


TRANSCEPTOR HF/50 MHz Funcionamiento remoto con LAN o Internet _*(unidad LAN opcional) 
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Tamafio real 


Accesorios incluidos: Microfono de mano SSM-75E, cable de alimentacién de CC 
* Altavoz externo SP-30: opcional 


SDR hibrida con el maximo rendimiento del receptor 
SDR hibrida (SDR de banda estrecha y SDR de muestreo directo) 


El transceptor FT px 10 utiliza una configuracién SDR hibrida, que integra un receptor SDR de 
muestreo directo que permite ver el estado de la banda completa en tiempo real. El excelente 
rendimiento del receptor dindmico se logra mediante el circuito del receptor SDR de banda 


estrecha. 


El receptor SDR de banda estrecha elimina las sefiales fuertes fuera de banda 
utilizando el método superheterodino, con filtros de techo de banda estrecha que 
atentan significativamente los componentes de frecuencia fuera de banda. Las sejiales 
deseadas dentro de la banda de paso se convierten a digitales mediante un convertidor 
A/D de alta resolucién y luego se envian a un FPGA (matriz de compuertas 


programables por campo) para el procesamiento de sefiales. 


La SDR de muestreo directo que controla el indicador de espectro en tiempo real con 
su gran rango dindmico permite observar la sefial mas débil en la pantalla. 


| oS 


Convertidor A/D deSDRdebandaestrecha FPGA, 


Filtros de techo de cristal 


Desviacion de frecuencia tz] 


Rango Dinémico de Mezcla Reciproca (RMDR)en|a banda de 14MHz 


‘conunaseparacinde2 kHz con una separacién de 2 kHz 


La configuracién de receptor de conversién descendente es similar a la 
del FTDX101. Se adopta el mezclador equilibrado doble, que es 
excelente en caracteristicas de intermodulacién y tiene un factor de 
bajo ruido. La configuracién de SDR de banda estrecha con el primer 
IF a 9 MHz permite unos excelentes filtros de techo de cristal de 
banda estrecha que tienen el factor de forma de borde afilado deseado. 
Estos filtros de techo permiten el asombroso rendimiento de recepcién 
multisefial que se exige cuando se hace frente a las situaciones de 
interferencia en el aire mas desafiantes. 
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‘SDR de muestreo directo 


Diagrama de bloques del receptor 


4 FTox10 


Desviacion de frecuencia kz] 


Rango Dindmico de Bloqueo (BDR) en la banda de 14 MHz 


0 
Desviacién de recuencia [ht] 


Rango Dindmico de Intermodulacién (IMDR) 
de tercer orden en la banda de 14 MHz 
con una separacién de 2 kHz 


Junto con la configuracion de conversion descendente, el FTDX10 ha 
adoptado un excepcional oscilador local de bajo ruido y la ultima 
configuracién de circuito donde todos los elementos del circuito se 
han seleccionado cuidadosamente. Como resultado, el RMDR (rango 
dinamico de mezcla reciproca) cercano en la banda de 14 MHz 
alcanza 116 dB o mas, el BDR (rango dindmico de bloqueo) aleanza 
141 dB o mas, y el IMDR de 3.er orden (rango dinamico de 
intermodulacion de 3.er orden) alcanza 109 dB o mas. 


* Se incluyen filtros de techo de eristal de 500 Hz, 3 kHz y 12 kHe, 
* Filtro de techo a cristal de 300 Hz opeional 


‘CENTER (Coriraly 8.005 Miz 


Visual- 
izacién 


Sefial local de nivel de ruido ultrabajo generada por el HRDDS (sintetizador digital directo de alta resolucién) de 250 MHz 


La relacién C/N (relacién portadora/ruido) de la sefial del oscilador local inyectada en el primer mezclador es un factor 
importante para mejorar las caracteristicas del receptor multisefial cercano. El circuito local de la FTDX10 utiliza el 
método HRDDS (sintetizador digital directo de alta resolucién) de 250 MHz. En esta config , 
de SDR crea una seiial local mediante la divisién directa de la alta frecuencia de 250 MHz. El tiempo de bloqueo teérico 
del PLL se vuelve cero y no se produce el deterioro de C/N por el tiempo de bloqueo. La mejora significativa de la 
relacién C/N mediante la divisién directa de la frecuencia contribuye dristicamente a reducir el ruido en toda la etapa del 
fio de circuito con HRDDS de 250 MHz y 
da como resultado que la caracteristica de ruido de fase de la sefial local alcance un excelente valor de -145 dBe/Hz 0 


receptor. En la FTDX10, el ultimo 


menos con una separacién de 2 kHz (banda de 14 MHz). 


15 filtros paso banda potentes separados (10 para HAM y 5 para GEN) 


cuidadosa seleccién de componentes 


Desai de frecuencia [2 


Hay 15 filtros paso banda (BPF) entre los atenuadores y las etapas del amplificador de RF. Estos se dividen en 10 filtros 
paso banda dedicados a las bandas de radioaficionados y 5 dedicados a la recepcién de cobertura general (GEN). 
Los filtros paso banda se seleccionan automaticamente de acuerdo con la banda de frecuencia para eliminar las sefiales no 


deseadas fuera de la banda y enviar la sefial deseada al amplificador de RF. 


Rechazo efectivo QRM con el IF DSP 


15 filtros pasa banda separados 


EI DSP de 32 bits de alta velocidad con coma flotante, TMS320C6746 (maximo 2949 
MIPS/2220 MFLOPS), fabricado por Texas Instruments, es el utilizado para la seccién IF 
del FT px 10. El procesador de sefial funciona a una frecuencia de reloj de 368.64 MHz. 


Los conocidos sistemas de reduccién de interferencias 
SHIFT/WIDTH/NOTCH/CONTOUR/APF 

(Filtro de pico de audio)/DNR (Reduccién 

digital de ruido)/NB (Supresor de ruido) 

estan accesibles en el panel frontal. 


IF SHIFT / IF WIDTH 


ion deestado 
de la operacién de |F DSP 


DNR (Reduccién digital de ruido) 


IF SHIFT: Sin cambiar el ancho de banda, la posicién relativa de la banda de 
paso se puede mover, de modo que las sefiales daiinas sean rechazadas desde 
el lado bajo 0 alto de la banda de paso. 

IF WIDTH: Al ajustar el ancho de banda, las sefiales interferentes se pueden 
climinar de ambos lados de la banda de paso sin cambiar la posicién de esta. 
También se puede mejorar la recepcién escogiendo estrechar el ancho de banda 
de la funcién IF WIDTH (Ancho IF) y luego variar el valor de la banda de paso 
con IF SHIFT (Deriva IF). 


ustracién conceptual de IF SHIFT 


IF NOTCH / DNF (AUTO NOTCH) 


ELF NOTCH presenta una “Q” (calidad) 
muy alta, y produce un rechazo de banda 
estrecha profundo, que elimina con 
eficacia una sefial de batido fuerte. 

El DNF (filtro digital de rechazo de 
banda) sigue automaticamente las sefiales 
heterodinas que interfieren, incluso si hay 


lustracién conceptual de IF WIDTH 


mas de una, ¢ incluso si la frecuencia de econ ) 


batido cambia con el tiempo. IFNOTCH 


CONTOUR 


La funcién CONTOUR varia el contorno 
de las caracteristicas de la banda de paso 
del filtro IF DSP, y los atributos de la 
sefial en la banda pueden alterarse 
parcialmente. A diferencia de los controles 
IF SHIFT 0 IF WIDTH que funcionan en 
toda la banda de paso, el control 
CONTOUR se puede utilizar para cambiar 
una parte especffica de la banda de paso, y 
se puede utilizar como control de audio. 


ustracién conceptual de CONTOUR 


El circuito digital de reduccién de 
tuido proporciona 15 parametros 
separados, Las constantes dptimas de 
reduceién de ruido en el punto de 
trabajo pueden establecerse 
seleccionando los parémetros de 
acuerdo con el ruido real dentro de la 
banda de HF. Los componentes de la 
sefial deseados quedan focalizados y 
los componentes del ruido aleatorio 
quedan efectivamente cancelados. 


DNR (Reduccién digital de ruido) 


APF (Filtro de pico de audio) 


En el modo CW, la funcién APF (Filtro de pico de audio) incluida, desarrolla 
un pico de audio en la frecuencia de la sefial; esto mejora la relacién 
lo y aumenta la legibilidad de la sefial CW. La frecuencia de pico del 
APF se puede alinear con precisién. 


sefial/ 


Ecualizador paramétrico de 3 etapas 

El ecualizador paramétrico de 3 etapas sintoniza las frecuencias bajas, medias y 
altas del audio recibido y esta disefiado para cada modo AM/SSB/FM. El niv 
de audio de cada etapa se puede ajustar para crear las mejores condiciones de 
fancionamiento posibles. 
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Baja Central Alta 


llustracién conceptual del ecualizador paramétrico de 3 etapas 


FT x10 
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Calidad de la seal de transmision 


Seiial de transmisi6n de alta pureza con excelentes caracteristicas de ruido de fase en transmisién (TX) 


Las excelentes caracteristicas de relacién C/N proporcionadas por 
el HRDDS de 250 MHz utilizado en el circuito del oscilador local 


también influyen significativamente en la seccién del transmisor. 


En el modelo FT px 10, se realizé un examen exhaustivo de cada 
elemento hasta la fase final de transmisién (TX). Desde el 
reloj-distribuidor que divide y distribuye la sefial local del circuito 
del HRDDS de 250 MHz a cada bloque, asi como FPGA, el 


convertidor D/A, hasta el amplificador de potenci: 


final, etc., las 


ultimas configuraciones de circuito se han seleccionado 
cuidadosamente para mejorar las caracteristicas de relacién C/N 


de todo el bloque transmisor. 


Excelentes caracteristicas de ruido de la fase de 

transmisién 

Basado en la sefial local de alta calidad 

generada por el HRDDS de 250 MHz, la 

sefial de transmisién del FTDX10 se 

genera directamente a partir de un 

convertidor D/A de 16 bits, por tanto, la 

distorsién y el ruido se suprimen 

significativamente y se mejora la C/N de a 

todo el bloque transmisor (TX). Como a 
Ruido de fase TX 

resultado, las caracteristicas de ruido de _(pangade 14 MHz, TX: 100 W, modo: CW) 

fase de transmisién aleanzan —145 dBe/Hz. 

con una separacién de 2 kHz. 


Amplificador de etapa final de alta potencia y estable 


La seccion del amplificador de potencia 
final de transmisi6n utiliza un transistor a \ oe % 


MOSFET RD70HUP2 de silicio tipo 
MOSFET de silicio de baja distorsion 


push-pull de reciente desarrollo, que es un 
conjunto pequefio con dos transistores 
MOSFET, y tiene una excelente linealidad, 
baja distorsion y una salida alta estable de 
100 W, incluso a baja ten 


Un gran disipador de calor de aluminio con 

ventilador de enfriamiento de bajo nivel de ruido 

El chasis de aluminio fundido de gran tamafio garantiza una salida estable de 
alta potencia incluso en modos de transmisién continua y al usarse en entornos 
duros. Ademas, en la parte trasera se encuentra un ventilador de flujo axial de 
80 mm para el amplificador de etapa final. Durante un funcionamiento 
prolongado, se detecta el aumento de temperatura en el interior de la caja, se 
pone en marcha el ventilador y la velocidad de giro se ajusta automdticamente 
en funcién de la temperatura, El ventilador de refrigeracién utiliza un gran 
motor de cojinetes con bajo nivel de ruido y gira a baja velocidad, lo que 
reduce el ruido acustico durante el funcionamiento nocturno. 
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Ventilador de refrigeracién de bajo nivel 
de ruide de 80 mm, 


chasis grande de aluminio fundido 


Sintonizador de antena automatico de alta velocidad 


El sintonizador de antena interno del FTDX10 utiliza un relé de conmutacién 
LC controlado por un microprocesador. Los datos de sintonizacién quedan 
memorizados automaticamente en una 
memoria de gran capacidad de 100 canales. 
Al cambiar la frecuencia, los datos de 
sintonizacién de antena optimizados se 
recuperan inmediatamente para reducir el 
tiempo de sintonizacién y obtener el mejor 
punto de coincidencia. 


Sintonizador de antena automatico 


FT x10 


Monitor de transmision de RF y AF 


Excelente visibilidad y funcionamiento del panel tactil con pantalla de visualizacion 3DSS 


Panel de visualizacién tactil a todo color TFT de 5 pulgadas 


La amplia pantalla tactil a todo color permite una gestién intuitiva de la 
frecuencia de funcionamiento, los indicadores y la configuracién de las 2 “2 14.195.000 


funciones principales. 


Pantalla a todo color TFT de 5 pulgadas 

Taman: 5 pulgadas de ancho 

Resolucién: 800 x 480 pixeles 

[Especificaciones de indicador de espectro] 
Velocidad de bar {0 FPS (aproximadamente) 
Rango de visualizacion: 100 dB —— 
Ancho de intervalo: 1 kHz-1000 kHz 


3DSS (Flujo de espectro tridimensional) 


bie AUTO 
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CENTER 20S MULTI‘ EXPAND «SPAN SPEED 


Funcionamiento versatil del panel tactil 


El espectro de RF de la sefial de transmisién del amplificador final se muestra 
en la pantalla del indicador de espectro; es posible confirmar visualmente la 
calidad de la sefial de transmisién emitida real, En la pantalla MULTI, el 
espectro de RF de a sefial de transmisién de audio (la pantalla AF-FFT) y el 
osciloscopio pueden visualizarse simulténeamente en una sola pantalla 
También se puede observar el efecto de ajustar el procesador de voz y el 
ecualizador paramétrico 


Amplificador de micréfono con ecualizador 

paramétrico de tres etapas (modo SSB/AM) 

El cireuito de modulacién del FTDX10 utiliza un ecualizador paramétrico de 
tres etapas que hace posible variaciones digitales versatiles de la calidad de 
audio de TX, dando forma al espectro de audio de la banda de TX. El 
ecualizador paramétrico puede alterar las frecuencias de audio bajas, medias y 
altas por separado. Este ecualizador paramétrico de tres etapas puede generar 
sonido de audio de TX de alta calidad, ya que se puede ajustar con precision 
sin sacrificar la integridad del audio. 


Conector de 
MIC delantero 
Médulo 


Entrada de 
audio 
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llustracién conceptual del ecualizador paramétrico de 3 etapas 


Reconocido procesador de voz de Yaesu 


El procesador de voz SSB utiliza el procesamiento de si digitales IF para 
aumentar la inteligibilidad de la sefial transmitida en condiciones de 
aglomeracién de sefial débil. El DSP aumenta la potencia media de los 
componentes importantes del espectro de voz y reduce la potencia de 
transmisién (TX) de los componentes menos significativos. El nivel de 
compresién se puede ajustar con el dial del pane! frontal para adaptar la sefial 
SSB transmitida a la situacién, las condiciones de propagacién y el apilamiento 
Sptimos. 


La pantalla 3DSS muestra las condiciones de banda en constante cambio en 
tres dimensiones (3D) con la frecuencia como eje horizontal (eje X), la 
intensidad de la sefial como eje vertical (eje Y) y el tiempo como eje Z. La 
intensidad de la sefial fluye en el tiempo hacia la parte posterior de la pantalla 
El operador puede ver de forma intuitiva los cambios constantes en la 
intensidad de una sefial. 


OFF AMP2 = 3kHz = AUTO. 


CENTER 3DSS MULTI. «EXPAND SPAN SPEED. 


Visualizaci6n MULTI 


El modo de visualiza: 


6n MULTI permite mostrar en la pantalla el osciloscopio 
y el indicador de espectro del audio AF-FFT, ademas de la pantalla del 
indicador de espectro de RF. En Ja pantalla MULTI, mientras se supervisa la 
banda de recepcién, se pueden ver simultaneamente las caracteristicas de audio 
de la sefial de transmisién de la estacién de contacto con la funcién AF-FFT. Al 
mismo tiempo, se puede observar la influencia del filtro IF y de las funciones 
de reduccién de interferencias en la sefial de recepeién en la pantalla MULTI, 
incluso en un concurso, ete. 


20 14.195.000 


Pantalla MULTI: cascada 


Pantalla MULT: 3DSS 


Visualizacion del estado de funcionamiento del receptor 
El estado de las operaciones importantes del receptor, como el atenuador, la 
ganancia de RF y los filtros de techo, se muestran en la pantalla, donde siempre 
se pueden confirmar, Para cambiar una configuracién, toquela y, a 
continuacién, seleccione el tipo o valor apropiado en la pantalla. Las pantallas 
de filtro muestran la informacién en la banda, asi como el estado operative de 
la funcién de reduccién de interferencias 
9 420,49 18 (VFO 
$4.3 67 2 0140.26 VEO-A 
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OFF AMP2 kHz AUTO 


Cambie Ia configuracién de manera eficiente y sintonice la frecuencia tocando 
la imagen en el panel de visualizacién. 


Seleccién de modo/medidor analégico 

EI medidor analégico, el modo y la frecuencia de funcionamiento se muestran 
en la parte superior de la pantalla del panel téctil TFT a color. Toque ficilmente 
la imagen deseada para abrir un ment y, luego, seleccione el modo y el medidor 
que opera durante la transmisién. 


Introduccién directa de frecuencia 
Ademis de los cambios de frecuencia 
realizados por el dial VFO, el FTDX10 
admite la introduecién de frecuencias de 
diez teclas utilizando el teclado que se 
muestra al tocar la seccién de visualizacién 
de frecuencia del panel TFT. 


Pantalla de ajustes de frecuencia instantanea por indicador de 
espectro 

La frecuencia del transceptor se puede 
cambiar instanténeamente para que 
coincida con una sefial que se muestra en la 
pantalla del indicador de espectro tocando 
el pico de la sefial deseada. 


*14.195.000 


Modos operativos de indicador de espectro versatil 
Modo CENTER (CENTRAL) 

Este modo es util para supervisar el 
espectro alrededor de la frecuencia de 
funcionamiento. 

La frecuencia de recepcién esta siempre 
visible en el centro de la pantalla y se 
muestra dentro del rango establecido por 
“SPAN” (Intervalo). 


Modo FIX (FIJA) 

El modo FIX es itil cuando se opera dentro 
de una banda fija. Pulsando y manteniendo 
pulsada la tecla «FIX» se puede introducir 
la frecuencia de inicio del indicador de 
espectro. Luego, configure el parametro 
“SPAN” (Intervalo) de acuerdo con el plan 
de banda para supervisar el rango fijado 


he 


Modo CURSOR (CURSOR) 

Monitoriza el espectro dentro del rango 
establecido con “SPAN” (Intervalo), igual 
que el modo FIX. Cuando la frecuencia 
(marcador) sobrepasa el limite superior 0 
inferior del rango, la pantalla se desplaza 
automaticamente y se puede observar el 
espectro fuera del rango de ajuste. 


EI panel delantero ofrece una visibilidad y operabilidad superiores 


El panel de visualizacién 
tactil TFT a color de 5 


pulgadas ofrece un ome» 14.195,000 


funcionamiento intuitive y =—— 


nwe2 302 AUTO 


una visibilidad =] 
excepcional. Las funciones — Strws 
operativas principales 
importantes estan 

dispuestas cerca del dial 

VFO para un acceso 

instantaneo. 


cenrer WUT EXPAND SPAN 


Ranura para tarjeta SD 


QMB 
(banco rapido de 
curteweme — memoria) 


pa aaa weit Mando FUNC 


(Funcién) 


MPVD. 
(Dial exterior de VFO 
multiuso) 


Peep 


Tecla CS (Selecci6n personalizada) 


Mando FUNC (Fun 


El gran dial MPVD multiuso en el exterior del dial 
VEO se puede utilizar para sintonizar de forma répida 
y cémoda la frecuencia en combinacién con el dial 
VEO. El dial MPVD también puede asignarse para 
ajustar otras funciones que pueden ser importantes en 
el funcionamiento de la comunicacién de alta 
frecuencia (HF) en constante cambio, sin quitar la 
mano del dial VFO. 


Dial exterior de VFO 
multiuso 


Tecla CS (Seleccién personalizada) 

La tecla CS (Seleccién personalizada) se puede 
asignar desde el menti del usuario para seleccionar una 
funcién necesaria con un solo toque. Las funciones 
asignadas como CS pueden utilizar el dial MPVD para 
efectuar cambios y ajustes de configuracién. 


Tecla CS (Seleccién 
personalizada) 


Ranura para tarjeta de memoria SD 
Utilice una tarjeta de memoria SD disponible en el 
mercado para guardar el registro de comunicaciones, 
la configuracién del transceptor, el contenido de la 
memoria y las imagenes de captura de pantalla. 

La tarjeta SD también se utiliza para actualizar el 
firmware. 


CENTER 


Ranura para tarjeta SD 


Gire el mando FUNC para seleccionar un elemento en 
cl menti de ajustes, cambiar los valores de ajuste, ete. El 
mando FUNC giratorio se puede pulsar para seleccionar 
rapidamente un elemento y, luego, ajustar los valores de 
ajuste o los niveles con él, Se puede asignar un ment de 
funciones 0 ajustes que se utilice con frecuencia, de 
modo que se pueda acceder a é1 rapidamente y realizar 
el ajuste simplemente girando el mando. 


Funcién QMB (banco rapido de memoria) 

La funcién QMB se puede utilizar para almacenar un canal de memori: 
dedicado (QMB es la sigla para "banco répido de memoria"). Con un toque, se 
puede recuperar de la memoria facilmente. El banco de memoria rapida 
almacena la frecuencia y el modo, asi como los ajustes de 
transmisién/recepcién, filtros y otros pardmetros, de modo que se puede 
comenzar a utilizar la banda répidamente, en las 

mejores condiciones y sin necesidad de volver a 

ajustarla. Los ajustes de la memoria se pueden 

comprobar facilmente visualizando la lista de TemomBiterce pide 
contenidos de la memoria en la pantalla, de memoria) 

(Hay disponibles hasta 10 canales de memoria) 


‘Mando FUNC (Funcién) 


Funcién de pila de banda 

EI] FTDX10 emplea una funcién de triple pila de banda que almacena hasta tres 
frecuencias y modos favoritos para cada banda. La funcién es muy efectiva 
cuando se cambia la frecuencia 0 el modo, mientras se opera en la misma 
banda durante una DX-pedicién 0 concurso. 


Varias funciones permiten un funcionamiento cémodo 


Funcionamiento CW 
‘isualizacion de homodinaje CW 
La frecuencia del tono lateral de TX CW 
se puede ajustar entre 300 Hz y 1050 Hz. 
Esta frecuencia de altura tonal se utiliza 
como referencia en la transmision, y asi Homodinaje CW (visualizacién en barras) 

se asegura de que no hay diferencia entre 

la altura tonal de TX y RX. El FTDX10 tiene la visualizacién en barras de la 
sintonizacién CW, para monitorizar y confirmar visualmente que la sefial es 
“batido cero” (punto de homodinaje) con la altura tonal programada 


Homodinaje automatico CW 

El homodinaje automatico CW mide la frecuencia de 
la sefial CW recibida y sintoniza el oscilador de 
frecuencia de batido para que coincida 
autométicamente con la frecuencia de altura tonal 
programada (homodinaje automatico). Incluso para el 
operador experimentado, a veces es dificil ha 
batido cero con solo escuchar. Esta funcién permite el 
batido cero automaticamente con un solo toque, y el 
operador puede comenzar el QSO muy répidamente. 


un 


Tecla Homadinaje 
automatico CW 


CW inverso 

Durante la operacién de CW, si hay interferencia en la sefial recibida, la 
funcién de inversién de CW proporciona un medio para eliminar la 
interferencia invirtiendo la banda lateral. 
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Decodificacién CW an 
La funcién CW Decode (Decodificacién 
CW) del FTDX10 puede decodificar el 
cédigo Morse y mostrar los caracteres y el 
texto en la pantalla, 


Pantalla de decodificacion CW 
Forma de sefial de modulacién CW mediante FPGA 
El tiempo de subida y bajada de la sefal de transmisién (TX) (forma de onda 
de la sefial de transmisién) durante la modulacién CW se puede ajustar en 4 
pasos. En cada ajuste, la forma de la sefial mediante el procesamiento digital 
FPGA puede producir una sefial de transmisién con una forma ideal 
Otras caracteristicas de CW 
+ Manipulador electrénico incorporado 
(seleccin de modo de manipulador: A/B/Y/ACS) 
+ Conmutador de memoria para concursos 
+ Emulacién de manipulacién de errores + Control de peso del manipulador 
+ Inversién de punto/raya del manipulador electrénico 
+ Recuento automatico del nimero de concurso 
+ Funeién de baliza para transmitir repetidamente un mensaje CW almacenado 
a intervalos fijos 
+ Interrupcién completa de CW + Semi-interrupcién de CW 
+ Seleccién del tiempo de retardo de CW (de 30 ms a 3000 ms) 
+ Control de velocidad de modulacién CW (de 4 wpm a 60 wpm) 
SB + CW SPOT 


+ Funcidn de modulacién directa de CW en el modo 


Funcionamiento de RTTY (FSK)/PSK 


El FTDX10 tiene un codificador y decodificador incorporado de los modos de comunicacién de mensajeria digital FSK y PSK (BPSK/QPSK) para funcionar con 


RITY y PSK31. 
Funcién de codificacién/decodificacion de RTTY 

Las funciones de decodificacién y codificacién de RTTY se pueden sintonizar 
ficilmente con la sefial recibida utilizando el marcador de la funcién de filtro que 
se muestra junto con la pantalla de decodificacién, La frecuencia de marca, el 
ancho de SHIFT (desplazamiento) y el cédigo del baudio se pueden cambiar en 
el ment de ajustes. Ademis, al conectar el FTDX10 a un equipo con un cable 
USB (A-B) disponible comercialmente, se permite el funcionamiento de RITY 
utilizando un software de comunicacién de datos disponible comercialmente. 


Memoria de texto de RTTY/PSK 

a memoria de texto de RTTY y la memoria de texto de PSK (cada una con un 
maximo de 50 caracteres x 5 canales) pueden almacenar frases que se utilizan 
con frecuencia en la transmisién RTTY y PSK. Los mensajes prealmacenados 
se pueden transmitir usando el panel tactil, 0 se puede conectar el FH-2 
opcional (teclado de control remoto). 


Otras caracteristicas practicas 


Seleccién 6ptima de la ganancia de RF mediante IPO 
(optimizacién del punto de intercepcién) 

Dependiendo de la antena y del estado de la sefial recibida, la ganancia de la 
seccién del amplificador de RF del receptor puede seleccionarse entre tres 
estados operativos para introducir una seiial del nivel dptimo en el mezclador. 
La IPO es eficaz en condiciones de recepeidn arduas que se dan en las bandas 
de baja frecuencia. AMP1 (ganancia aprox. de 10 dB) proporciona un 
equilibrio de sensibilidad y caracteristicas al conectar una etapa del 
amplificador de RF. AMP2 (ganancia aprox. de 20 dB) utiliza dos etapas del 
amplificador de RF para mejorar la sensibilidad. 


Seccién del amplificador 
RF delreceptor 


Funcién AGC (control de ganancia automatico) 

EI AGC ajusta automaticamente la ganancia total del receptor de acuerdo con 
la intensidad de la sefial recibida. Esto evita que el receptor se sature y cause 
distorsién, En el modo AUTO (Automético), la constante de tiempo se conecta 
automdticamente segiin el modo de funcionamiento, Sin embargo, cuando hay 
tuido o desvanecimiento, la constante de tiempo del circuito de AGC se puede 
conmutar manualmente de acuerdo con la situacién para recibir en un estado 
6ptimo. Se recupera un ajuste de AGC para cada pila de banda. 


La funcién Quick facilita la operaci6n de SPLIT 
(frecuencia conmutada) 

La funcién Quick Split permite utilizar diferentes frecuencias ajustadas a la 
banda A y a la banda B, lo que permite un funcionamiento fluido y cémodo 
durante las DXpediciones. 


@ Funcién Quick Split (funcionamiento rapido conmutado) 

Ajuste la frecuencia de recepcién en la banda operativa y mantenga pulsada la 
tecla “SPLIT”. La frecuencia de transmisién se ajusta a 5 kHz (ajuste inicial) 
por encima de la frecuencia de recepcién, y la operacién Split se puede realizar 
rapidamente, (Ajuste o cambie la frecuencia de desplazamiento en el meni de 
ajustes) 

@ Entrada de Quick Split 

Cuando se selecciona la entrada de Quick Split en el ment de ajustes, se puede 
mantener pulsada la tecla «SPLIT» y especificar la frecuencia de 
desplazamiento usando el panel tactil de la pantalla 


Recepcién 
+ Funcién de recepcién de cobertura general de 30 kHz a 75 MHz 
(el rendimiento no est garantizado en frecuencias que no sean las de las 
bandas de radioaficionados). 
+ Modo FM/AM ancho/estrecho 
+ Comunicacién de datos como RTTY/PSK, terminal de conexién externo 
+ ATT (Atenuador) 
+ NB (Supresor de ruido) 
+ Funcién de escaneado: escancado de VFO, escaneado de memoria, 
PMS (escaneado de memoria programable) 


Transmisién 
+ VOX (Transmisién automatica de voz) 
+ Ajuste de ganancia de VOX/Ajuste de ganancia AntiVOX 
+ MOX (retencién de transmisién) 
+ TOT (Temporizador de corte) 
+ Monitor de transmisién (TX) 
+ Codificacién de CTCSS (50 cédigos en modo FM) 
+ Memoria de voz 
(grabacién de voz para transmisién: hasta 90 segundos * 5 canales) 


Operabilidad 
+ Ajuste del par de giro del dial VFO 
+ Desplazamiento de frecuencia mediante el panel tactil 
+ Introduceién de frecuencia con teclado numérico 
+ Bloqueo del dial principal 
+ Captura de pantalla 
+ Funcién de pila de banda 
(almacena los ajustes sin cambiar la banda operativa [3 memorias por banda]) 
+ Seleccién del IDIOMA del teclado (idioma de introduccién de texto) 


Visualizacién 

+ Visualizacién del estado de funcionamiento del receptor 

+ Variable de velocidad de barrido de la visualizacién del indicador de espectro 

+ Pantalla del mend de funciones 

+ Varias selecciones de la pantalla del indicador 

+ Salvapantallas 

+ Funcién de visualizacién EXPAND (Ampliar) para ampliar la imagen de 
visualizacién del indicador de espectro en vertical 


Amplias conexiones externas de entrada/salida 


Sintonizador automatico de antena de cable largo 
compatible (FC-40) 

Un terminal de sintonizador en el panel posterior es compatible con el 
sintonizador automatico de antena FC-40 que puede adaptar un cable de 20 m 
de longitud o mas con las bandas de 1.8 MHz a 30 MHz y de 50 MHz a 54 
MHz. Las frecuencias coincidentes se almacenan en 200 memorias de 
coincidencia, lo que hace que la sintonizacién sea mucho més répida cuando se 
yuelve a una frecuencia de funcionamiento utilizada anteriormente 


Terminal de visualizacién externa 
Un terminal de visualizacién externa 
(DVI-D) en el panel posterior 
proporciona una salida de video 
digital para conectarse a un monitor 
de pantalla grande. 


Terminal de ACC 
Se puede conectar una unidad LAN opcional al terminal de ACC (accesorio) 
para realizar operaciones remotas a través de una LAN o Internet. 


El teclado remoto FH-2 proporciona 

un practico control de memoria de mensajes 

El teclado de control remoto (FH-2) opcional es compatible con la funcién de 
memoria de mensajes que graba y transmite mensajes de voz cortos. También 
es compatible con el manipulador de memoria de concursos utilizado para la 
operacién de CW para transmitir mensajes cortos automaticamente en 
concursos, ete. 


Equipado con tres puertos USB 

Hay dos puertos USB (tipo A) disponibles en el panel trasero para operar el 
transceptor e introducir texto con el ratén y el teclado conectados. Y un 
terminal de conexién USB (tipo B) admite el funcionamiento CAT, la 
entrada/salida de audio y el control TX. 
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Accesorios 


Funcionamiento remoto con el sistema de control remoto a través de la red 


Compatible con el indicador de espectro y varias funciones 
Permite un uso cémodo incluso desde una ubicacién remota 


=., iigion 


14,195,000 
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EI sistema de control remoto a través de la red permite el funcionamiento del transceptor desde 
una ubicacién remota a través de LAN o Internet. (Requiere una unidad LAN externa opcional) 
En el funcionamiento remoto, las operaciones basicas del transceptor, el indicador de espectro y oe) ee XF-130CN SP-30 <2 


“ M-1 
las pantallas versatiles permiten un control sofisticado de la estacién. Ademds, se puede usar |= "fs 5mn Filtro estrecho CW Micréfono de referencia 


a 


M-70 
Micréfono de sobremesa 


M-100 ~~ 


Altavoz externo de alta Micréfono de elemento dual 


aR aan RNAS Pe eae ¢ 9,005 MHz/CW 300 Hz calidad *Configuracién de micréfono dual + Configuracién demicréfono dual Tecla PTT de actuacién suave de 
para variag cosas, como la Cai de los estados de la banda en una pantalla grande en un a spiametrodél alavanaavmirn sTecla PTT deactuacién suave de sTadis PTTideachandion suave de largo recorrido 
lugar alejado del “shack de radio”, mediante la conexién a una red LAN doméstica. olf «Entrada maxima: 12 W largo recorrido largo recorrido + Filtro incorporados de corte de 


*LED de alta vsibilidad ON AIR “LED de alta visibilidad ON AIR 
ualizador grafico de nueve +Filtros incorporados de corte de 
bandas para cada elemento de frecuencias bajas y altas en un solo 
micréfono clic 


*Impedancia; 4 Q frecuencias bajas 
*Dimensiones 


(Ancho « Alto * Profundidad): 


NB | ONR | ONF NOTCH! CONT 


(oe) oa 


Unidad LAN PC para control remotoy & ha 


(aprox) 115*91*263 mm 
*Peso (aprox.): 1,5 kg *Caracteristica incorporada de 
grabacién y reproduccién 
Se TET pane! decontroten ia pantalladelPC / & 
MHG-1 


| 
YH-77STA ~~~ FH-2 


Asa de transporte lateral 
CT-39A Fc-40 


Cable de interfaz de Sintonizador de antena 


Caracteristicas valiosas en el funcionamiento remoto 

+ Disposicién flexible del panel de control 

+ Operacién basica de transmisién/recepeién 

+ Funcién de alcance de banda RF (3DSS, pantalla en cascada) 

+ Visualizacién de la pantalla MULTI (alcance de banda/osciloscopio/AF-FFT) iza 
+ Filtros de techo y funciones de reduccién de interferencias Paquete automation extern: 


: ‘compatible con cables 
+ Funcién de canal de memoria Visualizacién de aleance de banda (en cascada) Visualizacién de pantalla MULTI (3DSS) lnrgos 
Otros 


— Panel posterior 
Conexion de visualizacion externa ws 14,195,000 

Se proporciona un terminal de salida de video digital externo (DVI-D) en el sesame nina 
panel posterior, Conéctelo directamente a la pantalla externa mediante un cable 
digital DVI-D disponible en el mercado sin necesidad de conexién LAN 0 


SSM-75E 
Micréfono de mano 
(Accesorio suministrado) 


Auricularesligerosestéreo —_Teclado de control remoto 


ACC CAT/ Puerto Puerto 
unidad LAN. Permite el funcionamiento y la comunicacién de video, como las RS-232C LAN USB c 
proyecciones de las condiciones detalladas de la banda o la configuracién del Tara EXETER seucanie Teeiiontesiewinindor Wa derace as ATA AzOR ATBK-100 
filtro mediante un monitor de pantalla grande de alta resplucién: Unidad LANdesistemade = CC nominal Antena de sintonizacion Antena de sintonizacion Kit de base de antena para 
control remoto a través de *Tensi6n de funcionamiento: activa (de tipo manual) activa (detipoautomatico) | ATAS-120A 
lared Heb OVER aise VCr Para operacién base en la banda de 
*Consumo de corriente a 


Panel Frontal/Panel Posterior 


Panel frontal 


Panel posterior 


max. 800 mA 


+Rango de temperatura de 
funcionamiento: 


entre 0° Cy +50°C 
*Dimensiones: 111 mm (An) « 
31,5 mm (Al.) x 135 mm (Prof) 


*Peso: 420g 


Especificaciones 


Rangos defrecuencias TX 


arcade 8a SO He(solo en ls bandas de radiaconados) To decrcuto Superhetwodin de dobleconvenion 
7oMiiz 70.5 MHz (solo en las bandos de radouelonados del Reino Un Frecuecias nena ee 
7 Rango de frecuenciss 3 kH2-75 MHz(en funcionsmiento) ie 
‘aw. 23esa9 i accorate) SesaTERETV FEW (ME DA RTT 
th ahem 4.8 MHz - 30 MHz 0,16 UV (IPO: AMP2) 
a — lee ltt [50 Miz 54 MHz 0,125 pV (PO: AMP2) 
Modos de emision "ATA (CW), ASE (AM), J3E ((SB/USB), F3E (FM), F1B(RTTY), GIB (PS poll dechat dele elas eich 
Tasos de heeuerc SORES, CN TOPTOOHE GAT sq DHE. 7O5MieOI6WIPO:AMP) 
Tmpedar je laantena ‘50 9, desequilibrado (sintonizador de antena desactivado) NDE Sted FOE BBV Pa) x cena ADO HS 
a De 16,7 1500, desequilibrado OS MHz-1.8MH27.9 eV 
Gitonzador ON de" 820 29,7 MHzpara bandas de raiafconado) 1 8MbH2- 30H 27 (PO-AM2) 
De2sa 000, desequilrado, SOMbie-54 Mii PO: AMP2 
Gitonzador ON, 0 lz para bandas de racoaiconado) ee a eae 
Panel frontal — nt . ) 7oMHe-70 5Miiz 2 (PO:aMP2 
coo O-cas50C FM (QM 12k, 1208 SINAD, 3.5 KHz DEVa 1k) 
PHONES anrny/baik mEeeEn BClavija use Estabidad de 20,5 pom (esputade Tinto ented Cy 50°C) aiiies sos OzS GROAN) 


Toma de auriculares: Mono (@ 3,5 mm) 
*Cuando los auriculares estan cone 


Unidad terminal para RTTY, terminal de 
conexién TNC parala comunicacién por 


Terminal de altavoz externo Conector 
‘mono (@ 3,5 mm) para conectar un altavoz 


Terminal de conexi6n USB (tipo B) para 
CAT/entrada/salida de audio y control TX 


BEV OCH 


50 MHz 54 MHz0,2 yV (IPO: AMP2) 
7OMH2- 70.5 M2 0,25 pV (BO: ANP) 


irk pene Selected WIDTH Cento) ode =5aB 
sali delaltavoz incorporado esta silenciada, paquates externo (4a 16Q) wacc — oe 
Dimensiones (A= AeP] 7 ak efor 
@mic GANT @CCIN (Entrada) Terminal de conexién de dispositivo Peso (aprox) See 2.4 kHz 0 superior 3.6 KHz inferior 
Conector de micréofono (8 pines) Terminal de antena (tipo M) Terminal de conexién de la fuente de externo aa Sifizosuperar sstizolrieee 
Utilice una tarjeta SD disponible Terminal de puesta a tierra @keY Terminal de conexién de cable recto Sy oie. jor (50 Mz para bandas de adiaficonado) 


comercialmente para quardar las 
comunicaciones, los ajustes del 
transceptor y el contenido de la memoria, 


\Ventilador de refrigeracién 


GREM 
Terminal de conexién del teclada de 


Clavija KEY CW Tecla CW y terminal de 
conexién del manipulador electrénico 
(@6,3mm) 


RS-232C (control remoto desde 
ordenador personal) 
TUNER 


FSE (EM) 


esviacin Ft mma 


ASE (AM) Bajo nivel (etapa o 


Rechaze deren 


vencla agen 


8 Miz para bandas de radioafcionado) 


i (Estecha) 


Taldadeavsia minima 


25 Wpara4@con 1% THD, 


La tarjeta SD también se utiliza para Radiacionat 1 (1.8 MHz-28.7 M2 para bandas de radioa Teton oe valde ante 
i liza p Radiat conduida 
actualizar el firmware. control remoto FH-2 @EXT-DISPLAY Terminal de conexién de sintonizador de Superior 2-63 dB (50 Mie para bandas de adianeonado: | erence 
LINEAR Terminal de conexién de pantalla externa antena externa, 1B por Gebajo de la salida de pico 
Terminal para conexién de amplificador (Dv-D) Soe dob ore som tea pe 
lineal Clavijas USB 
‘erminales de conexidn del teclado y el Respuesta deaudio G38) | Nosuperiora 6d8.ce. + Laeseceatne stn uetas a cablspor liar dea mejores theless pra aso obliga, 
ratén USB (tipo A) “mpedancia dei microfono [6009 oxy) yslvestan garantiado aa standa de adaiconedo 


10 FTpx10 FTpx10 


‘Acerca de este folleto: hemos elaborado este folleto de la forma mas exhaustiva y objetiva posible, Nos reservamos el derecho, no obstante, a realizar cambios en cualquier momento en el equipo, 
accesorios opcionales, especificaciones, ndmeros de modelo y disponibilidad. Los rangos de frecuencias precisos podrian variar entre algunos paises. Algunos accesorios aqui mostrados pueden no 
estar disponibles en algunos paises. Puede haberse actualizado alguna informacién desde el momento de la impresién; compruebe con su distribuidor autorizado de Yaesu para los detalles completos, 
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